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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2840 

7 Νοεμβρίου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. οικ. 101754 

Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 
και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991. 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)83657 (ΦΕΚ 
59/Β/24-01 -2006) υπουργικής απόφασης. 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β/05-02-2004) 
υπουργική απόφαση. 

4. Το Π.Δ. 189/2009 (Α' 221). 

5. Το Π.Δ. 187/2009 (Α' 214). 

6. Το αριθμ. 83809 (31-10-2013), έγγραφο του ΕΟΦ. 

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 69010 (ΦΕΚ 1814/Β/25-07-2013) 
υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμά¬ 
κων». 

8. Την υπ’ αριθμ. 57408 (ΦΕΚ 1446/Β/14-06-2013) υπουρ¬ 
γική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων». 

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ. ΓΥ 152 (ΦΕΚ 542/Β/ 
01.03.2012) υπουργική απόφαση. 


10. Τις διατάξεις της αριθ. ΓΠ/οικ/90281 (ΦΕΚ 2467/ 
Β/02-10-13) υπουργικής απόφασης. 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α' 6), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του 
Ν. 3918/2011 (Α' 31) και τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν. 3918/2011 (Α' 31). 

12. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του 
Ν. 4052/2012 (Α' 41). 

13. Το Π.Δ. 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας. 

14. Το Π.Δ. 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της νομοθε¬ 
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

15. Το Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

16. Την υπ’ αριθ. Γ.Υ./ΟΙΚ. 6161 (ΦΕΚ 2761/Β/30-10-2013) 
υπουργική απόφαση. 

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα¬ 
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προ¬ 
ϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται 
ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται 
αποκλειστικά από τα φαρμακεία: 








Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5100ΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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ΟΤΚίνΐΝ (ΜΕΝΤΗΟΕ) 

0.1% ΕΕχΙΟΜΕ 

ΟΤΚίνΐΝ ΠΑΙΔΙΚΟ 
(ΡΚΕ5ΕΚνΑΤΐνΕ ΡΚΕΕ) 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5100ΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5.ΙΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 


41478 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


< < < < < 


< 

< 


< X 

5 < 


— ι_υ 

3 Ο 

οο τρ 
ιυ ο- 

2 Ο 

ιΐ 


(5 

< 


Ο ^ 


< 

< 


< 

χ 

< 


Ο 

X 

< 


ο 

Ω_ 


< 

Ό 


< 

< 


< 

X 

< 


X Έ 


< 

< 


< 

χ 

< 


< 

< 


< 

X 

< 


υ-ΐ ^ ο 
X ^ 

> < X 
<1^1- 
■- > 00 
Ο¬ 
Χ 

<Ν 

Το" 


ί σ 

[13 χ 
ο < 
ο χ 

X ^ 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5100ΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 


41492 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


< < < < < 


< X 

5 < 


< X 

5< 


< 

< 


< X 

5 < 


3 

Ζ 

Ο 

I 3 

ιυ >- 
ΐ-ΐ- X 

Ο Η- 
Ζι ιυ 
(_) < 
Ο Ω 


2 ^ 
Ο Ο 


< X 

5 < 


< 

< 


< 

X 

< 


2 ^ 
Η § 

1 § 
— =) 
> I- 


< 

< 


< X 

5 < 


< 

< 


< 

X 


< 2 
Ο 


< £ 
ο_ ο 
ι/) ιη 

Ο χ 

2 £Ώ 
ιυ 13 




































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41493 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5ΊΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41501 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41503 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 


41504 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41505 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5.Ι06ΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 



< 

ϋί 

ΑΝ6ΕΕΙΝΙ ΡΗΑΚΜΑ 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡ 

ΑΝΟΕΕΙΝΙ ΡΗΑΚΜΑ 

ΗΕΕΕΑ5 ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡ 

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ 

ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΒΕΕ Δ.Τ.ΊΝΤΕ 

ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ 

ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΒΕΕ Δ.Τ.ΊΝΤΕ 

Ι0ΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 



< 

ΑΕΑΡΙ5 ΑΘΕΕ 

ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ω' 

!□ 

Ω 

Ω Ω 

3 ΟΖ 
“ έ 3 

2 ιυ ϊ 
εϋ \— ο_ 
< X 3- 
ιυ ιυ υ 

ο" 

ΪΞ 

(Ω 
(Ω ω 
< £ 

3 αζ 

“ έ 3 

2 ιυ ο; 
£30 1 — 0_ 
<2 3- 
ιυ ιυ υ 

ΒΑΥΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΒΑΥΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΒΑΥΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 



ω 

'Γ 

* 

Η 

0 

3 

Ο. 

< 

ιυ 
9 
££ 
ο 
ο X 
η ^ 
1 § 
1 ? 
< X 

ΑΜΒΚΟΧΟί 

ΗΥϋΚΟΟΗΕΟΚΙΟΕ 

ιυ 

9 

αΐ 

-1 Ο 
Ο X 
η ^ 
1 § 
1 £ 
< X 

ιυ 

Ω 

οζ 

- 2 
ο X 

η ^ 

° 3 

1 £ 
< X 

ιυ 

Η 

Ο 

_ I 

< 

ί¬ 

ο 

οζ 

Ο 

3- 

X 

ιυ 

Η 

Ο 

_ I 

< 

ί¬ 

ο 

α: 

Ω 

3- 

X 

ιυ 

ί¬ 

ο 

_1 

< 

ί¬ 

ο 

ωζ 

Ω 

>- 

X 

ιυ 

Ω 

Ο 

_I 

_1 

ιυ 

Ο 

οζ 

α_ 

3- 

X 

ιυ 

Ω 

Ο 

_ I 

_ 1 

ιυ 

Ο 
οιζ 
ο_ 
3- 
X 



ιυ 

Ο 

Ο 

υ 

ο 

< 

ΙΩ 

Ο 

03 

Ω 

Ο 

οζ 

<Ω 

Ο 

03 

(_) 

Ω 

Ο 

α: 

ΙΩ 

Ο 

03 

(_) 

ΙΩ 

Ο 

ο: 

<Ω 

Ο 

03 

υ 

ΙΩ 

ο 

οζ 

Α02ΑΘ04 

Α02ΑΘ04 

Α02Α004 

501ΚΑ02 

501ΚΑ02 



Περιγραφή | 

_ I 

Ξ 

ω 

ϊί 

ο 

ΓΟ 

< Έ 

§ 8 
03 Γ\| 

15 

ΟΕΒΕΝΟΚΜ 30Μ6/5ΜΕ 

ΡΕχ 125 ΜΕ 

_ 1 

Έ 

ΙΩ 

Έ 

ο 

ΓΟ 

X ^ 

αζ ΐΩ 
1-η ΓΜ 

5 >< 

υ _ ι 

_ I 

Έ 

ΙΩ 

<3 

Έ 

ο 

ΓΟ 

X ^ 

ο ^ 

αζ ο 

03 ΙΩ 
— ΓΝ 
=> X 
_ 1 _ 1 

ΤΑΕΟϋ 500ΜΟ/ΤΑΒ 
ΒΤΧ20(ΒΕΙ5Τ 2X10) 

ΤΑΕΟΙϋ 500Μ5/ΤΑΒ 
ΒΤΧ50(ΒΕΙ5Τ 5X10) 

ΤΑΕΟΙϋ 500Μ6/ΤΑΒ 
ΒΤΧ100(ΒΕΙ5Τ 10X10) 

_1 

Έ 

ο 

τ—1 

X 

_ I 

Νθ 

θ'» 

ΓΝ 

ΓΟ 

ο" 

υ 

< 

υ 

Ω 

> 

— 1 

^ 00 

Ω != 

Ο 8 

ΙΩ 00 

τ-Γ Ω 

υ Ο 

< 9 

— (X) Ο) 

9 ^ £ 

> Ω "Ο 



ιυ 

Ο 

Ο 

α 

αζ 

< 

03 

2802107702027 

2802201501014 

2802202602017 

2802202602024 

2802206202015 

2802206202022 

2802206202039 

2802210001017 

2802210002021 



Κωδικός ] 

το 

ΤΟ 

10 

ΓΝ 

Ο 

ΤΟ 

το 

03 

ΤΟ 

το 



2107702 

2201501 

2202602 

2202602 

2206202 

2206202 

2206202 

2210001 

2210002 









Γ\1 

ΓΟ 


Ω 

ΙΩ 


00 

03 

Ο 









τ—1 

τ—1 

τ—1 

τ—1 

τ—1 

τ—1 

τ—1 

τ—1 

ΓΝ 

> 









< 

< 

< 

< 

< 

<■ 

< 

< 

Ο 

ο. 

















1= 







Π3 














































Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 


41526 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


< < < < < 


< 

< 


Ο 

Ω 

(I) οι 

ι/ϊ 

£τ Ο 


< 

< 


< 

Ω 

< 


Ο 

Ω 


< 

< 


< X 

5 < 


ι_υ Ο 
^ ι^ι ι^ι 
!χ Ο χ 


< 

< 


< 

Ω 

< 


ι,υ Ο 

[Λ Ν Ν 

£ ο χ 

< Ρ 5 

111 


* 5 
γ η ζζ 


< 

< 


< X 

5 < 


ι_υ Ο 

[Λ Ν Η 

!= Ο χ 


οι 

Ω 


< 

< 


< 

Ω 

< 


ι,υ Ο 
(Λ Ν ^ 

!χ ο χ 


γ η 


< 

< 


< χ 

5 < 


ιυ Ο 

£ ^ 

!χ Ο χ 


Η * 

Ω < Ο 
ιυ ϋ Ο 


< 

< 


< 

Ω 

< 


ιυ Ο 
|Λ ΙΜ Μ 

!χ Ο χ 


ΓΟ 


































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41527 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 


41536 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


< < < < < 


< δ 
< 


>- Η 


ί < 

ί: η π ° 

^ > ΙΖ 


<ι= 

1^1 1 < 
— η ^ ι= 

2 < κ < ^ 

ιυ Ιϋ ν 111 

< < ιυ I- < 


^ < 


Ο 

ι^νι 

Ο 


^ < 


δ 2 

Ο χ 

6 ώ 


ί ° X I 

ζ: < ^ < 

>· I- Ε ο 

»ί X Λ X Ο 

Ρ- Ου Η >: ι= 


< 1= — 
■ϋ ^ X < 

— η ^ ■= 
2 < κ < ^ 

ι_υ Ιϋ ν 111 έΐ 

< < ιυ I— < 


^ < 


Ο 

ι^ι 

Ο 


^ < 


< 

> 


ο 

Η 

£5“ 




























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41537 


< < < < < 


ο= ο_ 
< 1= 

μ ^ 
^ < ° 
III II ^ 

< < ιυ 


X < 

θ Ε 

* * 
Ο¬ 
Χ < 
^ [= 

< ^ 
ΐ-υ μ 

I- < 


Ο 
ιχ 
< 

< 


Ο 

Ι/νΙ 

Ο 


ο ° 
Ο Ω 


3 ^ χ 

οι ± \- 

υ. σι ω 


ί ^ X I 

Ζ ^ ^ < · 

>- I— ο_ Ο 

^ □ Λ Ε Ο 

Ο- ο_ 2 > χ 

^ ιυ 7 ^ < 

< |= ^ Ο. μ 

Η ΰ ϊ ϋζ I 

2 < £ < £ £ 

ι_υ X \χ· ηι Ζ. 1 

< < ιυ |— < X 


Ο 

1/Ν| 

Ο 


ο ο 2 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5.ΙΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


41543 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ 

ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ 

Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ 

ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. 

Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ 
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ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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41545 


πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5.Ι06ΚΕΝ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5ϋ06ΚΕΝ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ 5.Ι06ΚΕΝ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 
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ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Δ.Τ. ΝΟνΕΝϋΙΑ 

ΡΗΑΚΜΑΟΕίΙΤ 

ΝΟνΕΝΟΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 

Δ.Τ. ΝΟνΕΝϋΙΑ 
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ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 



< 

ΜΕϋΙΡΕΑΝΤδ 

Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ 

ΜΕ0ΙΡΕΑΝΤ5 

Μ.ΠΑΝΤΣΙΟΣ Ε 

ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΟΕ 

ΙΙΝΓΡΗΑΚΜΑ ΚΛΕΩΝ 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 



< 

ι/3 

_1 

< 

<υ 

1- 

3 

ιυ 

(_> 

< 

1— £ ω 

ι_υ <£ ιυ 
_ι X 03 
< Ο- < 

ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 

ΙΝΤΚΑΜΕϋ 

ΕΙΣ.ΕΞ.ΑΝΤ.ΔΙΑΝ.Φ/ΚΩΝ 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 
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ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ 

ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ 

Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ 

ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. 

Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ 



< 

ΟΟΕΟΑΤΕ-ΡΑΕΜΟΕίνΕ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. 

ΕΕΡΕΝ ΑΕ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΕΡΕΝ ΑΕ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΕΡΕΝ ΑΕ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ί-Τ 

ω 

•Γ 

X 

Η 

0 

3 

Ο. 

< 

ιυ 

ω 

αΐ 

Ο 

3 

_I 

3 

Ω 
Ο 
ι ω 

ιυ 

X 

Κ 

~Ζ. 

α: 

< 

Ο 

Ο 

> 

ιυ 

υ 

ΑΜΒΚΟΧΟΕ 

ΗΥϋΚΟΟΗΕΟΚΙΟΕ 

ιυ 

Ω 

α£ 
Ο 
Ο X 
η ^ 
1 § 
1 £ 
< X 

ΑΜΒΚΟΧΟΕ 

ΗΥϋΚΟΟΗΕΟΚΙϋΕ 



ιυ 

Ο 

Ο 

υ 

ο 

< 

Α01ΑΑ01 

Α16ΑΑ01 

<Ω 

Ο 

ΙΩ 

υ 

ΙΩ 

ο 

ΩΖ 

Ω 

Ο 

0Ω 

υ 

ΙΩ 

ο 

οα 

(Ω 

Ο 

Ω 

υ 

ΙΩ 

ο 

αο 



Περιγραφή | 

Ο 

Ή χ 

Ο 00 

Ο 3 

Ο \~ 

^ ΓΟ 

Η χ 
< (- 
X ΕΩ 

Ο. -—- 
< ^ 

α 5. 5 

_Ι Ο 

Σ — 

Ο ιω 

τ—1 υ 

£§ 

1- 3 
α: 

< 1— 

5 “ 

§ < 5 
« > 5 

_I 

Έ 

ΙΩ 

ΙΒ 

Σ 

ΙΩ 

Η —1 
^ 2 
Ο ΙΩ 
α ; γμ 

γπ Η 
ΰ X 
ιυ _ι 
Ο υ 

_1 

Ξ 

ΙΩ 

Ξ 

Ο 

ΓΟ 

ο 5 

0£_ ΙΩ 
03 ΓΜ 
—1 ^ 
ιυ ^ 
Ο υ 

_I 

ΙΩ 

Ξ 

Ο 

ΓΟ 

Ο = 
αζ ο 

03 ΙΩ 
—: ΓΜ 

ώ 3 

Ο υ 



ιυ 

ο 

ο 

α 

αζ 

< 

0Ω 

2802469602027 

2802478501014 

2802489901018 

2802489902015 

2802489902022 



Κωδικός ] 

02 

10 

το 

ΤΟ 

ΓΜ 

Ο 



2469602 

2478501 

2489901 

2489902 

2489902 









ιω 

ΙΩ 












ο 

Ο 

Ο 

Ο 

Ο 









Ω 

Ω 

<Ω 

ΙΩ 

ΙΩ 

Ό 













Ο 

Ο. 













1= 







Π3 




































Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ 
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ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ 

ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ 

Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ 

ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 
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ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ 

ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ 

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ 

ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ 

Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ 

ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 



Τρόπος Διάθεσης | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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πα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 

Χολαργός 31/10/2013 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - ρΓθίε = Ί' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ-ρΓΘ50= Ί8' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ δϋΟΟΚΕΝ -ρΓΘ5ε= '44' | 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ.ΑΠΟΚΛ.ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΟ & ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ.ΗΠΙΟ-ΜΕΤΡΙΟ ΑΛΓΟΣ Π.Χ. ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ,ΟΔΟΝΤΑΛΓΙΑ,ΔΥΣΜΗΝΟΡΡΟΙΑ -ρΓΘ50= '53' 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤ.ΙΑΤΡ.ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΘΕΝ.ΣΕ ΤΕΛΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚ.ΥΠΟ ΑΙΜ/ΡΣΗ Η ΤΕΚΜ.ΑΠΟ ΕΞΕΙΔ.ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ.ΝΟΣΟΚ.ΑΝΕΠΑΡΚ. Ε-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ -ρΓΘ50= '65' 
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Προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι μία από τις πιο κάτω κατηγορίες & συμπεριλαμβάνονται στο τελευταίο δελτίο τιμών 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ο κατάλογος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με 
τις αιτήσεις των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή την 
επαναξιολόγηση του τρόπου διάθεσης από τον ΕΟΦ. 

Ο προηγούμενος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) (σχετικό 9) παύει να ισχύει. 

Η έναρξη ισχύος της παρούσης αρχίζει από την επομένη 
της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 










